Fluxo de Caixa 





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 















































Item Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
| Operacional 
Lote Área 1 

Receita Tarifária (R$) (+) 0,00 275.533.348,62 275.533.348,62 312.984.537,60 312.984.537,60 312.984.537,60 312.984.537,60 1.803.004.847,64 
Receita Acessória (+) 0,00 5.510.666,97 5.510.666,97 6.259.690,75 6.259.690,75 6.259.690,75 6.259.690,75 36.060.096,95 
ISSQN (-) 0,00 5.620.880,31 5.620.880,31 6.384.884,57 6.384.884,57 6.384.884,57 6.384.884,57 36.781.298,89 
INSS (-) 0,00 5.620.880,31 5.620.880,31 6.384.884,57 6.384.884,57 6.384.884,57 6.384.884,57 36.781.298,89 
CUSTOS VARIÁVEIS 0,00 113.466.809,03 113.466.809,03 113.466.809,03 113.466.809,03 113.466.809,03 113.466.809,03 680.800.854,19 
CUSTOS FIXOS (sem remuneração) 0,00 143.270.130,13 143.270.130,13 143.270.130,13 143.270.130,13 143.270.130,13 143.270.130,13 859.620.780,78 






































IR (15%) | 0,00 | 1.959.797,37 1.959.797,37 7.460.628,01 7.460.628,01 7.460.628,01 7.460.628,01 33.762.106,78 
IR (Adicional 10% acima de R$ 240.000,00) | 0,00 | 1.306.531,58 1.306.531,58 4.973.752,01 4.973.752,01 4.973.752,01 4.973.752,01 22.508.071,18 
CSLL (9% sobre lucro tributável) | 0,00 | 1.175.878,42 1.175.878,42 4.476.376,81 4.476.376,81 4.476.376,81 4.476.376,81 20.257.264,07 





Fluxo de Caixa 











Revenda de veículos 





0,00 


6.829.826,91 


5.134.145,75 


24.103.674,87 


0,00 


0,00 


129.242.436,85 


147.847.028,38 





Empréstimos - entrada de capital 






44.228.700,05 


12.953.120,00 


12.953.120,00 


103.140.468,75 


0,00 


173.275.408,80 





Renovação da Frota (Aquisição) 



































88.457.400,09 25.906.240,00 25.906.240,00 206.280.937,50 0,00 0,00 0,00 346.550.817,59 
Pagamento de financiamento (Renovação da Frota) 0,00 14.742.900,02 19.060.606,68 23.378.313,35 43.015.569,58 38.697.862,92 34.380.156,25 173.275.408,80 
Pagamento de financiamento (ITS) 0,00 543.480,00 543.480,00 454.440,00 454.440,00 454.440,00 454.440,00 2.904.720,00 
Manutenção de Terminais e Estações 0,00 4.301.215,80 4.301.215,80 4.301.215,80 4.301.215,80 4.301.215,80 4.301.215,80 25.807.294,80 








